II, 8.                                          Begriff der Polstarke.

scliiedener GroBe. Diese letztere Versehiedenheit schreibt man dem Urn-
stand zu, dafi die benutzten Pole verschieden stark waren. Von zwei
Polen, die an derselben Stelle eines magnetischen Feldes den gleichen
Bewegungsantriel) eri'ahren, sagt man, dafi sie die gleiche Polstarke
batten.

Die ponderomotorischen Wirkungen entstehen durch die Ueber-
einanderlagenmg der beiden Felder, des zu untersuchenden mid des
Feldes, das der oingeftthrte Prttfpol urn sich herum erzeugt. Wir wollen
nun die Betruchtungen des Abschnittes 5 des ersten Kapitels auf das
magnetische Fold und die Prtifpole ilbertragen mid wollen mis die Priif-
pole stets so schwach donken, dafi sie das zu untersuchende Feld nur
in ibrer niichsten Unigobung andern, dafi wir also die Veranderungen
des gegebenen Feldes in grofieren Abstanden von dem Prufpol ver-
iiachlassigen konnen. Wir haben dann wieder den Vorteil, die pondero-
motorische Kraft als Wechselwirkung des Priifpols mit einer bestimmten
Stelle des gegebenen magnetischen Feldes auffassen zu diirfen, und wir
konnen den Betrag der ponderomotorischen Kraft durcb ein Produkt
von zwei Faktoren ausdriicken, von den en der eine nur von der Eigen-
scbaft des Feldes an der betreffenden Stelle, der andere nur von der
Eigenschaft des benutzten PrUfpoles abhangt. Diese Zerlegung beruht
allerdings noch auf der weiteren Voraussetzung , dafi die Polstarke des
Priifpoles sick nicht tindert, wenn der Pol in ein magnetiscbes Feld ge-
bracht wird. Die entsprechende Voraussetzung auf elektrischem Grebiet
war olme weiteres erfttllt, sobald wir mis die geladene Priifkugel iso-
liert dachten; dann ist die wahre Ladung der Kugel unveranderlich und
ganz unablutngig von dem Feld, in das man die Priifkugel bringt. Fiir
die Polstarke unserer Prtifmagnete gilt das aber nicht. Wir werden
im Gegenteil bei der speziellen Theorie der perrnanenten Magnete die
Tatsache zu behandeln haben, dafi sich die Polstarke solcher Magnete
in einem magnetischen Felde andert, wobei diese Wirkung abhangt von
der Lage des Magneten zur Richtung der Kraft des Feldes.

Die Ausmessung magnetischer Felder mit Hilfe von Priifpolen oder
Prlifmagneten ist also in Wirklichkeit kein so einf aches Problem, wie die
entsprechenden Aufgaben der Elektrostatik. Man hat es aus diesem Qrunde
in neueren Darstellungen h'aufig vorgezogen, bei der Ableitung der Eigen-
schaffcen magnetischer Felder nicht die Ausmessung durch permanente Ma-
gnete, sondern die Ausmessung durch Induktionsspulen zugrunde zu legen1).
Wir wollen uns in diesem Buche an den G-edankengang halten, wie er
sich historisch entwickelt hat; er hat den Vorzug, die Fundamentalbegriffe
des Magnetismus so zu entwickeln , wie sie als Grundlage des magneti-
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